Z MROZÓW WANDA ELZBIETA 


Doktor Fil. 


przeżywszy lat 37, po krótkich cierpieniach, opatrzona św. Sakramentami, 
zmarła dnia 15 sierpnia 1949 r. 
Wyprowadzenie zwłok z domu przedpogrzebowego na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego 


Spoczynku nastąpi w Krakowie we wtorek dnia 16 b. m. o godz. 2% po poł., na ten smutny obrzęd 
zapraszają ci, którzy zostali: 


mąż, matka, siostra i brat. 


NABOŻEŃSTWO ZALOBNE 


odprawione zostanie w Krakowie w środę 17 b. m. o godz. 7% rano w kościele paraf. św. Mikołaja. 


Zakład pogrzebowy ,.CONCORDIA" 
JANA WOLNEGO Brukarnia Związkewa w Krakewie, Mikolajska 13 
Kraków, plac Szczepański L. 2 — Telefon 555-67 
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